Nikon 


COO し PIX ： S 4000 /coo し PLX S 3000 


Q 訂正（本体巧電 AC アダプター EH -68 P の接続順について） 

使用説明書および簡単スタートガイドに記載の本体充電 AC アダプター EH-68P の接続順に誤りびございました。お詰 
びして訂正申し上げまず。 



使巧説明書 

簡単スタートガイド 

54000 

18-1 9ページ 

6ページ 

53000 

14-15 ページ 

6ページ 


本紙に記載のイラスト*の順番に従って接続してください。 

* カメラのイラストには C00LPIX 54000を使用しています。 


Ck 


更正（有关 EH -68 P 可充电を源适配器が连接顺序） 


を使用说巧书な及快速开始指南や， 有关 EH-68P 可充电电源适配器連接顺序的お载中存在错误。对此我们深表歉意并予 
し: i •更正。 



使用说明书 

快速开始指南 

54000 

第 18-19 页 

第6页 

S 3000 

第 14-15 页 

第6页 


请巧照本巧巧示插图*的顺序进行连接。 

* 插图中使用的照相机是 C00LPIX 540000 


Q 召を互（ち对 I 害召 ACCH 智 EH-68P 司巧習全人 1) 

ん卜营省晋ん 1 桌司全巳に 乃〇/互〇1|し卜空台ち剖き召 AC 01 留司 EH -68 P 2 I 巧習をパ圳空ち引进合し I じ卜.量酉晉リ I 巧 
^司习舎智し|じ卜. 



入卜客省背入1 

司全巳卜豆フト〇|丘 

54000 

18,19巧 1〇1 巧 

目巧|〇1ス1 

S 3000 

14,1日巧1〇1巧 

目巧1〇1巧 


〇|召里荘洲し卜空台コ自 *Wl を人I呂 [H 互言 S 互計お人Iと. 

* 呂召笠笠圳り亞台ユ胃芒 C00LPIX S 4000こI巧冒ヲ巧I己卜马3营人卜暑敎合し!じ卜 . 
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Errata (connecting order of the Charging AC Adapter EH-68P) 


The User's Manual and Quick S なけ Guide contain error's regarding the connecting order of the Charging AC Adapter EH-68P. We 
apologize for any inconvenience these errors may cause. 



User's Manual 

Quick Start Guide 

S 4000 

Pages 18-19 

Page 6 

S 3000 

Pages 14-15 

Page 6 


Complete the connection as indicated in the illustrations# on this sheet. 

* The COOLPIX 54000 digital camera is used for illustrative purposes in this sheet. 


Errata (ordre de raccordement de I'Adaptateur de charge EH-68P) 

Le manuel d'utilisation et le Guide de demarrage rapide contiennent des erreurs relatives a I'ordre de raccordement de I'Adaptateur 
de charge EH-68P. Veuillez nous excuser pour I'eventuel desagrement que ces erreurs pourraient engendrer. 



Manuel d'utilisation 

Guide de demarrage rapide 

S 4000 

Pages 18,19 

Page 6 

S 3000 

Pages 14,15 

Page 6 


Procedez au raccordement de la maniere indiquee dans les illustrations de cette 行 che. 

， Les illustrations de cette fiche concernent I'appareil photo numerique COOLPIX S 400 0. 


Errata (orden de conexion del cargador con adaptador de CA EH-68P) 

El Manual del usuario y la Guia de inicio rapido contienen errores con respecto al orden de conexion del cargador con adaptador de 
CA EH-68P. Lamentamos los posibles inconvenientes que estos errores puedan haber ocasionado. 



Manual del usuario 

Guia de in に lo rapido 

S 4000 

Paginas 18,19 

Pagina 6 

S 3000 

Paginas 14,15 

Pagina 6 


Lleve a cabo la conexion tal como se indka en las ilustraciones de este documento. 

* La camara digital COOLPIX S 400 0 se utiliza con fines ilustrativos en este documento. 


Errata (ordem para conectar o Adaptador CA de carregamento EH-68P) 

0 Manual do utilizador e o Guia de infcio rapido contem erros a respeito da ordem para conectar o Adaptador CA de carregamento 
EH-68P. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que esses erros possam ter causado. 



Manual do utilizador 

Guia de in に lo rapido 

S 4000 

Paginas 18,19 

Pagina 6 

S 3000 

Paginas 14,15 

Pagina 6 


Complete a conexao conforme indkado nas ilustra^oes desta folha. 

* A camara digital COOLPIX S 4000 sera usada nesta folha para fins ilustrativos. 

































